CAMPEONATO ESPANHOL - 2021/2022 





4º RODADA 


o [o RE 


Getafe 


$ 


13/08/2021 ds 15:00 

A fiario Metero tópez 

OQ cotiscum atfonso Pérez (Gotofe) 
NY css 


1 Gonzalo Verdú 

1 Omar Mascarell 
Damián Suárez 

) Helibelton Palacios 


+ Lucas Pérez 


Sandro Ramírez & 


Ls Estatísticas 


Getafe 
56 Posse de bola (%) 
508 Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dg Escalações 
Getafe 


13. David Soria 
2 Djené (o 
15. Jorge Cuenca 
417, Mathias Olivera 
Jin. Alená 
16.Jakub Jankto 
4 18. Mauro Arambarri 
20. Nemanja Maksimovié 
22. Damián Suárez & 
17. Mata 
410, Enes Unal 


Banco de Reservas 


1 Rubén Yáfi 
27. Diego Conde 
6 Chema 
114. Jonathan Silva 
21. Juan Iglesias 
23. Stefan Mitrovie 
5. Florentino Luís 
fa. Vitolo 
124. Timor 
9. José Macías 
t 12. Sandro Ramírez & 


119. Dario Poveda 


Elche 


1. Kiko Casilla 
4. Diego Gonzalez 
5. Gonzalo Verdú (o) & 
4 6 Pedro Bigas 
8. Raúl Guti 
14, Helibelton Palacios D 
Vis. Fidel 
4,21. Omar Mascarell 
22. Johan Mojica 
Voa, Lucas Boyé 
Vis. Darío Benedetto 


13. Edgar Badia 
3. Enzo Roco 
18. Barragén 

Josema Sánchez 
f2.Gumbau 
11. Jose Morente 
17. Josan 
123. Iván Marcone 
17. Guido Carrillo 
10. Pere Milla 
f.12 Lucas Pérez 
20. Pablo Piatti 





